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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി3 - 26642 /2010/ എം. സി. റ്റി. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 9. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപ്രതി, ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 2011-12 വർഷത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 
രോഗികൾക്ക് ബ്രഡ് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ബ്രഡ്മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും 
(പത്യ്യേകം വിതരണം ചെയ്യ ത്ത കവി ധ ത്തിൽ അതാതു 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത 
അളവുകളുള്ള പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി വേണം വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടത്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 172/ 2010 . 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് ബഡ്( വൈറ്റ് സാൻവിച്ച് ബഡ്) 

ആവശ്യമായിവരുന്ന തൂക്കം ഏകദേശം കി . ഗ്രാമിൽ 
107100 ( 800 ഗ്രാം പായ്ക്കറ്റുകളിൽ). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 1, 040. 

പകർപ്പ്- 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9 - 2011, 3 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 15 - 9- 2011 , 2. 30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
15 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒറിജിനൽ ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും ട്രഷറിയിൽ ചെലാൻ 
അടച്ച തിന്റെ രസീതും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ചെലാൻ 
ഒടുക്കേണ്ട ഹെഡ് 0120 - 80 - 800 - 88 അദർ റസീപ്റ്റ് നികുതി 
0040 - 00100 - സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സസ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
3 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മാത്രമേ സമർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
ടെംപററി സോൾവൻസി, നിരതദ്രവ്യം എന്നിവയോടുകൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനത്തിന്റെ പേരും ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ 
22 -ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു ന്ന യാൾ 
ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ മായംചേർക്കൽ നിയമമനുസരിച്ച് 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ ലൈസൻസ് 
കൂടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ലസൻ സ് കൂടാതെ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കരാർ 
ലഭിക്കു ന്ന യാൾ സാധ ന ങ്ങൾ നിശ്ചിത അളവു ക ളിലുള്ള 
പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകാൻ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


TENDER NOTICE 


എല്ലാ അപേക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു 
കളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവി 
ലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താ ണ് . 

മണി യോർ ഡ റു 
കൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 6 - 9 - 2011 - നു മുൻപ് കിട്ടി യി രിക്ക ണം . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
ഓഫീസിൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No. 20 /2011] 
No. C2 - 11128/2011 / MCT. 

- 17th July 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Ultra Sound Packy Meter 
1 No. required for the Regional Institute of Opthalmology, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 
Cost of tender form (inclusive of Sale Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208 . 
Last date for sale of tender form - 22 -9- 2011. 

Last date and time of receipt of tender - 23 - 9 - 2011, 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 23 - 9 - 2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 6 -9 -2011. No other forms of remittance 
will be accepted . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


- (1) 


[ No .14/2011 ) 


No . C8/8573/ 2011 / MCT. 


28th July 2011. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of UPS Tubular Battery 
12V 100AH — 6 Nos. required for the Radiotherapy 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p. m . 


തിരുവനന്തപുരം കണ്ണാശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
അൾട്രാസൗണ്ട് പാക്കി മീറ്റർ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 


| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 


Original - 416 . 
Duplicate — 208 . 


അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
22 - 9 - 2011. 


Last date and time for sale of tender form — 22- 9 -2011, 
3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender form 
23-9 -2011 , 2 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 9 - 2011 , 2.30 മണി. 


Date and time for opening tender — 23 - 9 - 2011, 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
23 - 9 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 9 - 2011 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


(2 ) 


[ No. 22/ 2011] 


No. C1 /15387/2011/ MCT. 


- 6th August 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Refrigerators ( 285 cc Double 
door frost with voltage stabilizer ) — 4 Nos. required for the 
P.I.P. M .S . of Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p.m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 12 - 9 - 2011 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form ( inclusive of Sale Tax ): 


Original - 416 . 
Duplicate - 208 . 


( 3) 


[ No . 16/ 2011 ] 


Last date and time for sale of tender — 22 - 9 - 2011 , 
2 . 30 p . m . 


No. C1/12967/2011/ MCT. 


6th August 2011. 


Last date and time of receipt of tender - 23 -9 - 2011 , 
2 .30 p. m . 


Opening date and time of tender - 23-9 -2011, 3 p . m. 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 12 -9 -2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
pro forma are invited for performing the following items 
required for the Department of Physical Medicine to 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , Tender Number and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 . 30 p . m . 


Cost of tender form ( + Sales Tax ): 

Original - 1,040. 
Duplicate — 520 . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
പി. ഐ . പി. എം . എസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ റെഫിജറേറ്ററുകൾ 
( 285 സി . സി . ഡബിൾ ഡോർ ഫാസ്റ്റ്, വോൾട്ടേജ് 
്റബിലൈസർ) - 4 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender - 19 - 9 - 2011, 
2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -9 -2011 , 2 .30 p. m . 

Opening date and time of Tender — 20 - 9 - 2011 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 5 -9-2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


അസ്സൽ - 416. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - - 22 - 9 - 2011, 2 .30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2011, 2 .30 മണി. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23- 9- 2011, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പനനികുതി ഉൾപ്പെടെ); 


(1) 


- (3 ) 


അസ്സൽ- 1,040. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 520. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9 - 2011, 2.30 മണി. 


4 Kg . 
3 Kg . 
10 Kg. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 9 - 2011, 2. 30 മണി. 


-- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 9 - 2011 
3 മണി. 


50 
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ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 5 - 9 - 2011 - നുമുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


12 Thinner ( 1 Litre Container ) Top Quality 25 Ltr. 

Company Item 
13 Copper Rivet 1/8" x34" (Flat Head ) 
14 Copper Rivet 5 /32 " x1 " (Flat Head) 
15 M . S . Rivet 1 / 8 " x1 " 
16 1 / 8 " x1 " M. S . Nut and Bolt 

50 Dozen 
17 3 /16 " x1 " M. S . Nut and Bolt 

50 Dozen 
Hack Saw Blade 1/2" HSS Top Quality 100 Nos . 
19 Emery Cloth (Rough 35 -40) 

-- Sole Rubber 12 " Thick 4 x3 Sheet 60 Sheet 
- Machine Thread (10 each Black and 
White Colour ) 4000 Mtr . 

20 Nos . 
22 Aluminium Sheet 16 Guage 8 x4 Sheet - 3 Sheet 
23 Ethaflex (Skin Colour 2 Mtr x1 Mtr., 25 sheets 

6 mm Thick ) 
24 Ethaflex (Skin Colour 2 Mtr x1 Mtr., 20 , 

4 mm Thick ) 
Etheflex (Skin Colour 2 Mtr x 1 Mtr., 15 , 

2 mm Thick ) 
- P O P Bandage 15 cm x 2 .7 cm., ISI Mark 200 Nos. 

(sample should be produced ) 
PO P Powder 

500 Kg. 
28 1 / 8 " x1 " Aluminium Flat 

50 Kg. 
( 1 Flat = 12 Length ) 
29 Sole Stitching Thread No. 88 

50 Nos. 
30 1 " Rolling Buckle 

10 Pkts . 
31 3/4" Rolling Buckle 
32 1 " Wire Nails ( Thin ) 
33 1/8" x3/4" Aluminium Flat 

50 Kg. 
( 1 Flat 12 Length ) 
- 3/ 16 " X3/4 " Aluminium Flat 

30 Kg. 
( 1 Flat 12 Length ) 
- 1 /8 " x11/ 4 " Aluminium Flat 

30 Kg. 
( 1 Flat 12 Length ) 
Polypropaline Sheet 3 mm Thick 

6 Sheets 
- (1 sheet 8 x4 ) 
37 Polypropaline Sheet 2 mm Thick 

- 3 , 
- (1 sheet 8 x4 ) 
38 12" Cork Sheet (3x2 ) 

5 , 
39 Boot Lase (Black Large ) 

75 Pair 
40 1 " Fancy Buckle 

10 Pkt . 
41 11/4 " Rolling Buckle 
42 Boot Eyelet (3/ 16 Aluminium ) 
43 Rivet Button ( 9 mm Steel ) 
44 Bee Wax 

- 2 Kg. 
45 Shoe Tace Nail 
46 Insulation Tape with Steel grip 

100 Nos. 
47 Marker Pen 
48 Copying Pencil 

- 2 Pkt. 
- 49 34 " D Ring 
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LIST OF ITEMS 


- 


| 2 Kg. 


Sl. 


Name of Materials 


Quantity 
required 


No , 


- (1) 


50 Kg. 


50 Kg . 


50 Kg. 


40 Kg . 


50 Kg. 


| 1 SL Calf Leather ( Black Colour) each 

leather weight below 1 Kg. 
2 Golden Brown Leather each leather 

weight below 1 Kg. 
3 Sheep Skin each leather weight below 

200 gm. 
4 Cow Hide Leather each w eight 

below 750 
5 Buff Hide Leather each Leather 

- weight below 2 Kg. 
6 Compressed Cut Sole Leather each 

weight 3.5 Kg. 
7 Foam Padded Rexine (Sample produced ) 
8 Velcron Loop and Hook (Skin or 

Black Colour) 25 mm width 25 Mtr Roll 
9 Adhesive Rubber Solution ( 5 Litre 

Container) 
10 Araldate OP 
11 Hardner 


50 Kg. 


50 Mtr. 
| 10 Set 


- 


10 


| 2 


, 


30 Tin 


20 


100 Kg. 


| 10 Kg. 
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- 


| AC Lens No . 


Quantity Required 


| [ No. 18/2011] 
No. C2/11622/2011 / MCT. 

- 10th August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the RIO of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed Tender Numbers and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Name of Equipments — Intra Ocular Lens (IOL ). 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,040. 
Duplicate — 520 . 


എസ്/ 2670 / 2011 / ഡിസിസി - അകിലിക്ക് കർ 
പൗഡർ, ഇംപ്രഷൻ പേസ്റ്റ്മുതലായവ. 
എസ്/ 2671/ 2011/ ഡിസിസി - ടീത്ത് അപ്പർ ആന്റീരിയർ, 
ടീത്ത് സൈറ്റ് മുതലായവ. 
എസ്/ 2672/ 2011 / ഡിസിസി - ഓർത്തോഡോണ്ടിക്ക് 
ബ്രാക്കറ്റ്, റെക്ടാംഗുലർ വയർ മുതലായവ. 
എസ്/2673/2011/ ഡിസിസി- ഗ്ലാസ്സ് അയണോമർ, ഗുട്ട 

പെർച്ച പോയിന്റ് സ് മൂതലായവ. 
എസ്/ 2674 /2011 / ഡിസിസി - റൂട്ട് കനാൽ ഫയൽസ്, 

ഡെന്റീൻ ബോണ്ടിംഗ് ഏജൻറ് മുതലായവ. 
എസ്/ 2675 / 2011/ ഡിസിസി - എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് 
മുതലായവ 
എസ്/ 2676 / 2011/ ഡിസിസി - ഐസോപാപ്പൽ 
ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൗസ്, ഫൈബർ പേസ്റ്റ്, കൗൺ 
പ്രിപ്പറേഷൻ കിറ്റ് മുതലായവ 
ഏത് 2617 / 2011/ ഡിസിസി - സിൽവർ അലോയ് 
മുതലായവ. 
എസ്/2678/ 2011/ ഡിസിസി - നിറ്റി പ്രോട്ടേപ്പർ ഫയൽസ് 
മുതലായവ് 


Last date and time for sale of tender form - 22 - 9 - 2011 , 
2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
23 - 9- 2011 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 23- 9 -2011 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 12 - 9- 2011 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 34, 00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് 93 6 , കമ നമ്പർ 2 - ന് 

728 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 624, കമനമ്പർ 
4 - നും 6 - നും 1, 040, കമനമ്പർ 5 - ന് 
- 520 , കമനമ്പർ 7, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 832 . 


LIST OF INTRA OCULAR LENS 


PC Lens No . 


Quantity Required 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 468 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

364, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 312, ക്രമനമ്പർ 
4 - നും 6 - നും 52 0 , കമനമ്പർ 5 - ന് 
| 260, ക്രമനമ്പർ 7,8,9 ഇവയ്ക്ക് 416. 


10 Nos . 


1g 


19 .5 


20 .5 


തപാൽവഴി – ക്രമനമ്പർ 1- ന് 976, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

768, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 664 , ( ക മ നമ്പർ 
4 - നും 6 - നും 1,080, കമനമ്പർ 5 - ന് 

560 , ക്രമനമ്പർ 7, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 872. 
വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും അവസാന 
സമയവും 17 - 9 - 2011 , 3 മണി. 

തപാൽ വഴി വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 3011 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 9- 2011, 
11 മണി. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


23 .5 


24.5 


Govt. Dental College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19 - 9 - 2011, വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 9 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 9- 2011. 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


No . S3 / 11610 /2011 / MCC. 

1st August 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Automated Tissue Processor 
to Department of Pathology of Medical College , 
Kozhikode. Demonstration of the items is to be done if 
necessary. 

Estimate Cost - 11 ,00 ,000. 
Earnest Money Deposit - 1 % 
Cost of tender form (Direct ) - 1 , 768 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
12 -9 - 2011 , 3 .30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form - 19- 9 - 2011 , 
3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 20 - 9 - 2011 , 
11 a . m . 

- Date and time of opening of tender - 20- 9 - 2011, 
11 .30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm - 31 - 3 -2012 . 

Tenders should be superscribed with Tender No . 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode . Each tender should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened on the above 
date in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 140 ( one 
hundred and forty only ) by Money Order taken in favour 
of Principal , Medical College , Kozhikode . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495 -2350212 ). 


വില നിജമാ യി രിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2012 . 

ദർഘാസുകൾ എസ് 3 / 11610/ 2011/ എം. സി. സി. എന്ന മേലെ 
ഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയ 
യ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർ ഘാ സു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. (0495- 2350212 ). 


SPECIFICATION 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക്ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടിഷ പ്രോസസർ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദവച്ചതും 
മത്സ രാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊ ള്ളുന്നു . ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന സാമഗി ക ളു ടെ 
ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 


1. Name of item -- Automated tissue processor 

2. Justification , The tissue processor in use now is 
now having recurrent break downs making it impossible to 
catch up with the acceptable turn around time of biopsy 
reports . The specimens are also getting irretrivably 
damaged during the break downs warranting an 
unnecessary fresh biopsy from the patients . As the number 
of biopsy specimens has increased over the years, manual 
processing tissue cannot cater to the needs. Hence it is 
highly essential to purchase a new automated tissue 
processor. 

Specification : Microprocessor controlled Tissue 
Processor with 9 freely selectable programs. 

User programmable parameters like infiltration time, 
delay time, agitation on off and single or double basket 
operation. 

Programmable infiltration time from 5 minutes to 99 
hours 59 minutes in 1 minute increments. 

Delyed - start up function to a maximum of 9 days. 

Reagent containers of 1.8 litre with seals to minimize 
evaporation and exposure the hazardous fumes. 

Agitation in 3 second intervals with on /off function 
for thorough and even mixing of reagents . 


അടങ്കൽ തുക - 11, 00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,768 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 12 -9 - 2011, വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


Due date and time of opening of tender — 20 - 9 2011 , 
11 .30 a. m . 


Date upto which rates are to be firm — 31 - 3 - 2012 . 


Maximum tissue processing capacity of 160 Tissue 
cassettes using with double conical basket operation . 

Maximum safety concept with automatic immersion of 
the tissue basket into the beaker in case of power failure . 

Audible alarms, error messages and warning codes for 
maximum safety Wax bath with temp adjustment from 
45C- 70C 

Electronic locking facility to avoide inadvertent 
operation . 

Facility of manually lift the carousal and remove 
tissues in case of ling power failures . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . The 
tenders without the agreement, sufficient Earnest Money 
Deposit and the tenders that do not satisfy the conditions 
are liable to be rejected without any notice . Cheque , 
Draft, Postage Stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of the tender forms. Stamp Paper will be supplied 
to the firms outside of Kerala , on request along with 
remittance of 140 by Money Order taken in favour of 
Principal, Calicut Medical College. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Calicut Medical College, during working hours. 
Phone-0495-2350212. 


SCHEDULE OF ITEM 
Automated tissue processor: 1 No . 


( 2 ) 


No . S3- 5644/2011 / MCC . 

2nd August 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of glasswares, Lab Items, Petridishes , 
coverglass etc . to various departments of Calicut Medical 
College . Tender forms can be obtained from the office 
of the Principal , Calicut Medical College , on payment of 
of tender cost. Tenders should be superscribed with 
tender No . and addressed to the Principal, Calicut Medical 
College. Belated tenders will not be accepted . Each 
tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of items tendered 
for. The tenders will be opened in the presence of the 
tenderers of their authorized representatives . 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയർ, ലാബ് സാ ധ ന ങ്ങ ൾ , 
പ്രടിഡിഷ്, കവർ ഗ്ലാസ് മുതലായവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധനസാമഗിയുടെ ഡമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 
-- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിരിക്കുന്ന 
ദിവസം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


| Sl. 
No. 


Tender No. 


Detail of Items 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പർ 


ഇനം 


S3/ 5644 /11 / MCC 
S3/11107/ 11 / MCC 


Glasswares 
Blood culture 
bottles and widal 
test tubes 
Petridishes 
coverglass, slides 


- 3 


S3/ 11108/11/ MCC 


1 എസ്.3 / 5644 / 11 എം . സിസി. ഗ്ലാസ് വെയർ 
- 2 എസ് .3/ 11107/ 11 / എം . സി . സി. ബ്ലഡ്ൾച്ചർ ട്യൂബ് 

വൈഡൽ ടെസ്റ്റ്ട്യൂബ് 
3 എസ്.3/ 11108/ 11 / എം . സി. സി. പ്രെടിഡിഷ്, സെഡ്, 

കവർഗ്ലാസ് 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,040. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 520 . 
തപാൽ വഴി - 1,080. 


Cost of tender form : 

Original - 1 ,040 . 
Duplicate — 520. 

By Post - 1, 080 . 

Closing date and time of sale of tender form by 
post _ 12 -9-2011 , 3.30 p. m . 

Closing date and time of sale of tender form 
19-9- 2011, 3.30 p . m . - 

| Due date and time of receipt of tender - 20 - 9 - 201, 
11 a . m . 


ത പാൽ വഴി ടെൻ ഡർ വിൽക്കുന്ന അ വസാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 9- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19- 9 - 2011 വൈകിട്ട് 3. 30 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
20 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


osmo 00091m 09001020 No010 - 20 - 9 - 2011 
oohoei 11.30 am . 


ossố ml2290100nm 00031-3 - 2012 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും 
Loujol W2060133108 eleja ( 0495 -2350212 ). 


SPECIFICATION OF GLASSWARES 


Name of item 


Department 


(1) 


( 2 ) 


Pharmacology 


Test tubes with rirm , heat resistant 

ODx length 18x150mm 
Dessicators with cover, knob top , made 

of laow epansion 3 .3 borosilicate 

glass ID of 250 
Extraction apparatus soxlet with allihn 

condensoer & I/C joint made of 

low expansion 3.3. b 
Glass beakers , low form graduated with 

spout made of low expansion 

borosilicate glass 
Glass beakers, low form graduated with 

spout made of low expansion 

borosilicate glass 
Glass beakers, low form graduated with 

spout made of low expansion 

borosilicate glass 
Glass beakers , low form graduated with 

spout made of low expansion 

borosilicate glass 
Measuring cylinders, graduated with 

round base amber stain graduation 

made of low expa 
Funnel-60 degree angle long stem made 

of low expansion 3 .3 borosilicate 

glass 100mm 
Microscopic slides (Bluestar)75x25x1mm 

(non corosive , polished edge , fungus 

free 50 slide 
Microscopic slides (Blue star ) 22x22mm 

square (0 . 13 to 0 . 16mm thick ) box 

containing 20p 
One concavity microslides 75mmx25mm , 

diametre of cavity 15mm , thickness 

1.45mm dep 
Pasteur pipettes (Borosil) 
Durham tube 15mmx5mm 
Pipette graduated clear mglas short line 

graduated to tip ISO certified (5ml) 


Pipette graduated clear mglas short line 

graduated to tip ISO certified ( 10ml) 
Volumetric round bottom flask with flat base 

3 litres 
1 litre 

250 ml 
Dreyer s conical bottom widal tube 

80x10mm 
Conical flask 500ml 
Cylinder measuring jar with hexagonal 

base with main point ring graduation 
ISI certified 500 
100 ml 
25 ml 

10 ml 
Centrifuge tubes conical bottom ungraduated 

15 ml 
Centrifuge tubes conical with white graduation do . 

50 ml 
Glass rods 8 " grinded pieces 
Comprehensive set of relevent 

glasswares items for PCR 
Microfuge tube 1.5ml in packets of 

1000Nos. 
Microfuge rack 100 well for 1.5ml/2ml 

tubes, 5per pack 
Aerosol resistant tips 0 .5 - 10microlitre 10 

racks with 960 tips 
Aerosol resistant tips 1-200microlitre 10 

racks with 960 tips 
SV 30 plastic urine collection bottle with do . 

screw caps pkt of 10 
Test tube with beaded rim ( 150x18mm ) Biochemistry 

Borosil/corning 
Test tube with beaded rim ( 100x12mm ) do . 

Borosil/corning 
Test tube brush with good quality bristles Biochemistry 
Pasteur pipette with rubber caps (tip 

length - 120mm ) Borosil/corning 
Graduated pipette (10ml) 

do . 
ESR Tubes 

Physiology 
Neubauer counting chamber 
Capillary tube (4 inch long bore 1mm ) 
Haemocytometre (counting chamber & 

pipette ) 
Hb dilutingtube round bottom 
PCV tube 
RBC pipette 
Haemoglobinometre set 


do . 


do . 


Microbiology 


do . 
do . 


( 2 ) 


do . 


do . 


Pharmacy 


do. 


Glass slides 

do . 
Beaker 50ml 

Anatomy 
Beaker 500ml 
Beaker 1000ml 

do . 
Measuring cylinder 1 litre 

do . 
Measuring cylinder 500ml graduated with base do . 
Measuring cylinder 100ml graduated with round base do . 
Measuring cylinder 10ml graduated with round base do . 
Museum Jar moulded gla with lid 

25 x 26 x 12cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

22 x 30 x 17cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

28 x 30 x 10cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

25 x 24 x 9cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

24 x 28 x 8cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

24 x 24 x 12cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

17 x 30 x 10cm 
Museum Jar moulded gla with lid 

15 x 22 x 7cm 
Cover Slip (square Non greasy 

22 x 50 ) 
Disposable culture tubes (non cytotoxic 

for cell culture with screw cap 20ml 

capacity ) 
Staining trough ( glass with steel carrier 

and hanger to stain 25 slides at a time) 
Coplin jars glass 
Glass rods 

do. 
Conical flask 50ml 

do. 
Conical flask 100ml 

do. 
Conical flask 200ml 

Anatomy 
Conical flask 500ml 

do . 
Funnels 75mm diametre 
Funnels 50mm diametre 
Storage vials sterile - 10ml 
Coplin jars plastic 10 places 
Centrifuge tubes 50ml 
Centrifuge tubes 15ml 
Eppendorf tubes 0 .5ml 
Eppendorf tubes 1.5ml 
Pasteur pipettes with teat 1 ml sterile 


Pasteur pipettes with teat 3 ml sterile 
Micropipette 1 ml 
Micropipette 10 microlitre (acupipette) 
Micropipette 20 microl (acupipette ) 
Micropipette 2 microlitre acupipette 
Micropipette tips 2 - 200 microli 
Micropipette tips 200 - 1000 microli 
Graduated pipette (10ml) 
Beaker (glass) Borosil 1000 ml capacity , 

low form with spout 
Conical flask (glass ) Borosil 250 ml 

capacity approx (OD x height) 85x142 mm 
Volumetric flask ( glass ) Borosil 50ml 

capacity , with interchangeable stopper, 

tolerance + 0 .12ml Stopper size 10 /15 . 
Volumetric flask (glass ) Borosil 100ml 

capacity , with interchangeable stopper, 

tolerance + 0 .3ml Stopper size 10 /15 . 
Perfusion bottle 1000ml capacity glass 
Test tube holder Stainless steel 
Measuring cylinder (glass 10ml capacity 

borosilicate ) 
China dish China dish -Medium size 
Filtering flask Filtering flask , heavy wall, 

bolt neck with tubulation , 50 ml capacity , 

O . D . x height (52 x 80mm ) 
TLC sprayer Capacity -50ml 
Standard flask (1000ml capacity with 

interchangeable stopper tolerance + 

0. 3ml stopper size 10/ 15 ) 
Burrette stand with clamp iron 
Micropipette adjustable volume 10 - 100 

microlitre 
Micropipette adjustable volume 1- 10 

microlitre 
Glass rod 7mm dia 
Silica crucible small size 
Spatula plastic 
Spatula stainless steel 
ESR stand (westergrens) clip type 
ESR tube (westergrens) clip type 
Emergency lamp 
Glass rod 
Pipette 10ml 
Pipette 5ml 


do . 


do. 
Pharmacy 


do. 


do 


do . 


do . 


Pathology 


do 


do . 


( 1) 


Pipette 2ml 
Pipette 1ml 
Beaker glass 100ml 
Beaker glass 200ml 
Rubber teat (ECG bulb ) small 
Rubber teat ( ECG bulb ) big 
Test tube rack (small aluminium or 

stainless steel with 12 holes each 

19mm dia ) 
Test tube rack (big aluminium or 

stainless steel with 12 holes each 

19mm dia ) 
Steel tray 
Glass funnel ( small) 
Glass funnel (big ) 
Test tube with beaderd rim ( 100 x 12mm ) 
Test tube with beaderd rim (150 x 28mm ) 
PT sample cuvette ( 3000 Nos./pack ) 
Microtips yellow (micropipette ) 2 -200 

microlitre ) 200 tips/rack 
Microtips yellow (micropiette ) 2- 1000 micro 

litre ) 200 tips/ rack 
Micropipette 1000 micro litre 
Micropipette 2000 micro litre 
WBC counting chamber 
DC Cell counter ( small) 
DC Cell counter (big) 
Forceps (small ) 
Forceps (big ) 
A4 size paper 
Tissue paper roll 
Haemoglobin pipette 
Wintrobe haematocrit tube 
Central graduated tube of sahlis 

haemoglobinometer 
Pasteur pipette 
Watch glass 
Diamond pencil 
Staining rack to hold 30 slides 
Tissue capsule square metallic 
SS embedding mould for Leica tissue 

embedding station 24 x 24 x 12mm 
SS embedding mould for Leica tissue 

embedding station 7 x 7 x 5mm 
Fixed volume Micro pipette 50 Microlitre 
Fixed volume Micro pipette 100 Microlitre 


Fixed volume Micro pipette 100 Microlitre 
Micropipette variable volume 20 - 200 

microlitre 
Plastic tips for micropipettes 20 - 200 micro 

litre variable volume 
Plastic tips for micropipettes 1000 micro 

litre volume 
Pipette pasteur 
Reagent bottle (polyethene )- 100ml 
Reagent bottle (polyethene)-250ml 
Borosil beaker 500ml 
Borosil beaker 1000ml 
Bottle dropping ( 125ml) polyethene 
Pipette lcc graduated 
Pipette 2cc graduated 
Pipette 5cc graduated 
Pipette 10cc graduated 
Reagent bottles glass 500ml 
Reagent bottles glass 500ml 
Centrifuge glass tubes with conical 

bottom 10ml 
Forceps toothed 
Forceps Non toothed 


do . 


Specification of Blood culture bottle 

widal test tube 
Blood culture bottle 100ml autoclavable Microbiology 

square with aluminium screw cap 7 

washer 
Blood culture bottle (Mc cartney bottles) 

50ml autoclavable square with aluminium 

screw cap 7 washer 
Blood culture Bijouo bottle 30ml Microbiology 

autoclavable cylindrical with screw 

cap & washer 
Widal test tubes (felix round bottom do. 
70 x 10mm ) 2000 Nos. 30000 

Samples should be submitted if requested . 


do . 


Pathology 


Specification of Petridishes slides etc. 


Microbiology 


Petri dish 100mm 
Petri dish 150mm 
Test tube with rim ( 10 x 75mm ) 

12 x 75mm 
15 x 150mm 
15 X 125mm 


(1) 


( 2 ) 


do . 
Pathology 

do . 


Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 


do . 


12 x 100mm 
Cover slip 22 x 22mm square 
Microscopic glass slides with polished 

edges (75 x 25x1.3mm ) 
Microslides glass 75mm x 25mm x 1.35mm 

polished edges non foggy non greay 

(blue star 50Nos./pkt.) 
Coverglass rectangular 22 x 40mm No. 1 

imported glass (thickness 0 .13-0 . 16mm ) 

20pkts of 10gms each 
Coverglass rectangular 22 x 22mm No. 1 

imported glass (thickness 0. 13 -0. 16mm ) 
20pkts of 10gms each 


The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No . 56 /7664 /11/MCC for the 
supply of Myocardial Stabilizer to the Dept. of Thoracic 
Surgery . 

Estimated Cost — 1, 95 ,000 . 


do . 


Cost of tender form : 


Original — 416 . 


Samples should be submitted if requested . 


Medical College , 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 


Duplicate 225 . 

By post - 456 . 
Last date and time of sale of tender form — 
11- 10 - 2011 , 3.30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
4 - 10 -2011, 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 12 - 10 - 2011 , 
11 a . m . 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S6 -7664/2011/MCC . 

11th August 2011. 
Sealed and competitive tenders in prescribed forms are 
invited from the manufacturers/authorised dealers for the 
supply of Myocardial Stabilizer — 3 Nos. to the department 
of Thoracic Surgery, Medical College, Calicut, Kerala , 
India . 


Date and time of opening of tender — 12 - 10 - 2011 , 
11 .30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3-2012. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Calicut , Kerala , 
India , Pin -673 602 . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified below . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of 150 (One hundred and fifty only ) 

100 towards the cost of stamp paper and 
50 as incidental charge ) by Money Order taken in favour 
of Principal, Medical College , Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൊറാസിക് സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മയോകാർഡ്യൽ സ്റ്റെബിലൈസർ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിത 
മായതുമായ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Cosa 08 a 1,95,000. 
mloobujo - osmo ODOJOS 602 600pɔmo. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

cromyod 426. 
01908 197— 456. 
Dodot 225. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാ ന 
000100 m2010 - 11- 10 - 2011 , 3. 30 26 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
01001030 MOB10 — 4 - 10 -2011, 3 om . 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheques , Drafts , Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of the tender forms. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOON 12 - 10 - 2011 , 11 am . 


ദർഘാ സുകൾ തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 10 - 2011 , 11.30 മണി. 


ദർഘാ സു കൾ എസ്6 / 7664 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ട താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


Using for off pump. CABG Surgery. 


SPECIAL CONDITIONS 


1 . The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested. 


3. Warranty : minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made. 


Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


